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重庆綦江步行桥垮塌伤亡惨重http://www.sina.com.cn 1999年1月6日 03:39 新华社    新华社重庆１月５日电（记者李诗）１月４日晚６点
５０分，重庆市綦江县城区一座步行桥突然整体垮塌，数
十名过桥者随大桥坠入桥下的綦河，造成了严重伤亡事故。
截至１月５日下午６点，记者了解到死亡人数已达２４人，
轻重伤１６人，并有十多人失踪。 